+ Gerstlauer Schlitten-Achterbahn 
Bobsled Coaster 


Technische Daten: Technical Data: 
ca. 100m (nach Kundenwunsch) Width: - 328 feet (according to customer specification) 
ca. 40m (nach Kundenwunsch) Depth: = 131 feet (according to customer specification) 
ca. 16m (nach Kundenwunsch) Height: - 52 feet (according to customer spacification) 
Schienenlänge: ca. 480m (nach Kundenwunsch) Track length: -1575 feet (according to customer specification) 
Längsneigung: max. 50° Longitudinal slope: max. 50" 
Querneigung: max. 65° Transverse slope: max. 65° 
Geschwindigkeit: ca. 60 km/h Speed: = 60 km/h 
Beschleunigung: ca.3G ‚Acceleration: -3G 
Einzelfahrzeug je 4 Personen Vehicle: 4 persons each 
Kapazität: ca. 720 Personen/h Capacity: = 720 persons/hour 
Anschlußwert: ca.32 kW Electrical requirements: - 32 kW 
Mögliche Schieı 
Sample track 


2.100 m (-328 fen) 


Station 


62.30 m (-98 feet) 


Gerstlauer Elektro GmbH 
Amusement Rides 
Industriestraße 17 
D-86505 Münsterhausen 
Tel. (49) 8281-9968 0 

Fax (49) 8281-9968 33 
www.gerstlauer-rides.de 


2.55 m (-180 foot) 


info@gerstlauer-rides.de — 


